





Listed below are the manufacturers and computers that are included in 
1980/No. 1 edition of the COMPUTER REVIEW. 


AMDAHL 

470V/5. . . -« 
470V/5-II.. 
470V/6. . « - 
470V/6-iI 
470V/7. . 
470V/7A . 
470V/7B . 
470V/8. 


BASIC FOUR 
730. 


BINARY DATA SYSTEMS 
AWARDS I... .- 
AWARDS II... . 
BBPS . . ee 


BTI COMPUTER 
gs000 .. 


BURROUGHS 
BSP. 
B1815-1 
B1825 
B1835 
B1855 
B1860 
B1865 
B1870 
B1885 
B1905 
B1955 
B1985 
B2802 
B2803 
B2803- 
B2805 
B2810 
B2815 
B2830 
B2835 
B2930 
B3805 
B3830 . 
B3834 
B3834- 
B3835 
B3845 
B3850 
B4840 
B4841 
B4842 
B4885 . 
B6803 . 
B6805 . 
B6807 
B6808 
B6810 
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BURROUGHS (continued) 
B6811 ee 2k 
B6817 ols 
B6818 oe 
B6821 . ° 
B6822 ° 
B7805 ° 
B7811 e 
B7821 e 


CENCOM SYSTEMS 
CSI-1000. . . 
CSI-2000. .. 


CII HONEYWELL BULL 
DPS 7/80. ... 
DPS 7/82. . . « 


COMPUTER AUTOMATION 
SYCLONE. ... - 


COMPUTER COMMUNICATIONS 
CO-80 . 2 2 eo oo 
cc-85 oy. @ Ye a 


COMPUTER TECHNOLOGY 
8040. . . «we ee 
8046. . « « « « 
go050. .. 

8070. ° 


COMTEN 
3650-II 
3670-II 
3690 


CONTROL DATA 
CYBER 170- 
CYBER 170- 
CYBER 170- 
CYBER 170- 
CYBER 
CYBER 
CYBER 
OMEGA 
OMEGA 
OMEGA 
2550-2. 
2552-1. 
3174-1. 
3174-2. 
3174-3. 
3174-4. 
3300. . 
3514-1. 
3514-2. 
3514-3. 
3514-4. 


CRAY RESEARCH 
CRAY-1. . 


CSPI 
COMPUTER SIGNAL PROCESSORS 
MAP-6400. . . . . «ss 


DATA GENERAL 
cS/40,C-6 . 
CS/60,C-6 . . 
ECLIPSE AP130 
ECLIPSE C/300 
ECLIPSE C/330 
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DATA GENERAL (continued) 
ECLIPSE C/350 . .. .« 
ECLIPSE M/600 ... . 
ECLIPSE S/250 ... . 


DATAWEST 
480 AP. 


DIGITAL 
DATASYSTEM 560. 
DATASYSTEM 570. 
DECSYSTEM 1090. 
DECSYSTEM 1091. . 
DECSYSTEM 1091S 
DECSYSTEM 2020 
DECSYSTEM 2040 
PDP-11/70. . . 
VAX-11/780 . 


DIMIS 
TOTAL 100. 


FOUR-PHASE SYSTEMS 
IV/70. « 2 2 « 
TV/90. . « « « 


FOXBORO 
FOX 1A oe 
FOX 2/30. . 
FOX 3. . . 


FUJITSU 
FACOM M-130. 
FACOM M-130F . 
FACOM M-140 . 
FACOM M-140F 


FACOM M-150F 
FACOM M-160 . 
FACOM M-160F. 
FACOM M-160S. 
FACOM M-180II . 
FACOM M-190. . 
FACOM 230/15III 
FACOM 230/25. . 
FACOM 230/28. 
FACOM 230/28S 
FACOM 230/35. 
FACOM 230/38. 
FACOM 230/38S 
FACOM 230/45S 
FACOM 230/48. 
FACOM 230/55. 
FACOM 230/58. 
FACOM 230/60. 
FACOM 230/75. 
V-830. .. 


GOODYEAR AEROSPACE 
MPP . exe e, |e 


& HARRIS 
H100. . 


H500 ... . 
H800 ...-.- -« 


HEWLETT-PACKARD 
2000/30 .... 
2000/40 . 

3000 SERIES I . 
3000 SERIES 
3000 SERIES 33 
3000 SERIES 
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HEWLETT-PACKARD (continued) 


3000 SERIES II-6. 
3000 SERIES II-7. 
3000 SERIES II-8. 


3000 


HITACHI 
HITAC 
HITAC 
HITAC 
HITAC 
HITAC 
HITAC 
HITAC 


SERIES II-9. 


L-330. . . 
L-340.. 
M-140H . 
M-150. . 
M-150H. 
M-160H. 
M-i60II 


M-170. . 
M-180. . 
M-200H . 


HITAC 
HITAC 
HITAC 


HONEYWELL 
DATANET 6641. 
DATANET 6670. 
DPS-8/20 . 
DPS-8/44 . 
DPS-8/52. 
DPS-8/70. 
6025... 
6030. 

6040. 

6050. 

6060. . 
6070. . 
6080. . 
6180. 

S2., -. 

eee 
64/DPS-320. 
64/DPS-350. 
66/DPS. 
66/DPS-440. 
66/DPS-520. 
66/DPS/B3 . 
66/DPS/C. . 
66/05. . . 
66/10. . . 
66/20. . . 
66/40... 
66/60... 
66/80... 
68/DPS. 
68/60 

68/80 . 


IBM 


INTERNATIONAL BUSINESS 


3/10. . » we we « « 
3/12. as 
3/15. 

3031. . 

3031AP. 

3032. 

3033. . 

3033AP. 

3033M . 

3033N . 

360/65. 

360/67. 

360/75. . 
370/115 . 

370/125 

370/135 

370/138 

370/145 

370/148 


MACHINES 
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IBM (continued) 
370/255 . . « 
370/158 . . 
DaO/16S.. ~ 
370/168 . 
A331... 
4341. . 


IcL 
2982. . 


MAGNUSON 
M80/3 . 
M80/32. 
M80/4 . 
M80/42. 
M80/43. 


MITSUBISHI 
COSMO 500 
COSMO 700. . 
MELCOM 350/50 


MODULAR COMPUTER 
CLASSIC 7860. 
CLASSIC 7870. 


MULTIPROCESSORS 
30XX MODEL 3 
30XX MODEL 4 


NANODATA 
QM-1 .. 
VMX 200 ce ete 
VMX 400 .. «2 - 


NATIONAL ADVANCED SYSTEMS 
AS/3-5. oes oe 
AS/6 . 

AS/7 
AS/7-7033 
AS/7031. 
AS/8. 


NATIONAL SEMICONDUCTOR 
SYSTEM 400/20. 
SYSTEM 400/30. 
SYSTEM 400/80. 


NCR 

CENTURY 101. 
CENTURY 151. 
CENTURY 201. 
CENTURY 251. 
CENTURY 300. 
v-8455. 
V-8555M 
V-8565M 
V-8575M 
V-8585M 
V-8650. 
vV-8670. 

153. 

8350 

8370 

8410 

8430 

8450 

8550 

8560 

8570 

8580 

8590 
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NIPPON ELECTRIC 
aAcos 350. . 
acos 450... 
acos 550. . 
ACOS 77/200. 
ACOS 77/300. 
ACOS 77/400. 
ACOS 77/500. 
ACOS 77/600. 
AcOS 77/700. . 
ACOS 77/800-1. 
ACOS 77/900-1. 
ACOS 77/900-2. 


NIXDORF COMPUTER 
600/45 ...-. 
600/55... 


NORDEN SYSTEMS 
PDP-11/70M . . 


NORSK DATA 
NORD-500 .. . 


NORTHERN TELECOM 
S%s.0 6 « » 


PERKIN-ELMER 
3240... 
8/32. . « « 


PHILIPS 
P1175. 


PRIME COMPUTER 
INFO 1000. 
INFO 500 . 
INFO 5000. 
p400. 

P500 . 
450. . 
550. . 
650. . se 
750. . «0 


ROCKWELL-COLLINS 
C8562. ... 


SEMS 
MITRA 225. 
SOLAR 16-75. 


SIEMENS 
4004/151 
7.722. « 
7.730. .« 
7.738. 
7.740. 
7.748. 
7.755. 
7.760. 
7.761. 
7.762. 
7.770. 
7.780. 
7.870. 
7.872. . 
7.880. ... 
7.882. . « - 


SIERRA RESEARCH 
SYSTEM 8000. 
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SPERRY UNIVAC 
1100/10. . . 
1100/20. 
1100/40... 
1100/6l-c. . 
1100/61-M. 
1100/62-HMP. 
1100/80. 
1100/81. 
1100/82. 
1100/83. 
1100/84. 
1106... 
i108 . 
1110. 
90/25. 
90/30. . 
90/30B 
90/40. 
90/60. . 
90/70. . 
90/80. . 
90/80-2. 
90/80-3. 
90/80-4. 
9480 


STC SYSTEMS 
ULTIMACC 3080. tea aie 
ULTIMACC 4000. .....-. 


SYSTEMS ENGINEERING LABORATORIES 
UPS 3300 . . - « « « . 
Safts « © © & 


TELEFUNKEN 
AEG 80-40/2. 
AEG 80-60/2. 
TR 440/200 . 
TR 440/500 


WANG LABORATORIES 
v§ 100... 
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